DEMONIOS INTERNOS 


Ella se enamoró de un caballero de armadura, su armadura poderosa lo protege de cualquier cosa, 
es una armadura pesada pero él la debe llevar, han pasado los años y a veces ella ha sentido que 
debajo de la armadura de su amado, hay algo más, ella sospecha que sea algo muy malo que lo 
pueda estar atormentando, pero él se oculta, la armadura es fría de hierro y lastima, un día ella 
decidió averiguar qué que había debajo de esa armadura, ella quiso conocer a su amado, le pidió 
que se la quitara pero él horrorizado se negó, ahí ella supo que debía ayudarlo, ella quiso liberarlo 
de ese mal, así que salto inesperadamente y se aferró con ambas manos del hierro que le cubría la 
cara, le dio un tirón apoyándose con los pies en el pecho de la armadura y sintió como a medida 
que se iba arrancando salían unos destellos de niebla del negro más intenso que jamás había 
imaginado, sintió miedo pero no se detuvo hasta caer en el suelo con el hierro entre las manos, 
Salieron chillidos de lamentos infernales de ahí dentro acompañados de tentáculos poseídos por 
maldad y veneno que alcanzaron a la chica tirada en el suelo azotándola con furia y sin piedad 
mientras la habitación se invadía por completo de oscuridad, el hombre desesperado trataba de 
encontrar el hierro para cerrar la armadura pero los poderosos tentáculos masacrado a su chica le 
impedían sus movimientos, la bestia desalmada fue controlada cuando ella logró ponerle en la 
mano el pedazo de hierro a su amado, el se reinstalo la mascara y cayó de rodillas frente al cuerpo 
casi muerto de su chica desangrada y con múltiples heridas y traumas irrecuperables, solo supo 
llorar de angustia dando gritos desgarradores de lamento y de dolor mientras ella desmayada 
apenas luchaba por respirar. 


